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Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken, bouwen van 
een vergassinginstallatie, Barnsteenstraat 8, Alkmaar 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 


1812SE8 

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aan- 
vra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd: 

Barnsteenstraat 8 Alkmaar: het bouwen van een vergassinginstallatie 
Datum ontvangst: 18 maart 2016. 
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